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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1547 


17 Οκτωβρίου 2003 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής επεξεργασίας 
στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη 
προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έρ¬ 
γων /Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής (ΕΥ- 

ΔΕ/ΕΣΕΑ). -I 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής επεξεργασίας 
στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη 
προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έρ¬ 
γων/Ολυμπιακών Έργων 2004 (ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 2004). 2 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής επεξεργασίας 
στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη 
προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έρ¬ 
γων Ύδρευσης Ρόδου (ΕΥΔΕ/Ρόδου). 3 

Σύσταση, συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτη¬ 
μάτων Προμηθειών και Εκτέλεσης Εργασιών του 

ΥΠΈΣ.Δ.Δ. & Α. με διαπραγμάτευση. 4 

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής ΡΟΠΑΛΗ 

ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ. 5 

Συγκρότηση επιτροπής προσφυγών της παραγράφου 

3, άρθρο 2 του Ν. 642/77. 6 

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της υλοποίη- 
σηςτης Επενδυτικήςπρότασηςτης Εταιρείας αγω¬ 
γού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών ΑΈ. (ή 
Έ.Α.Κ.Α.Α.), στο πλαίσιο της Δράσης 7.2.2 του 

ΕΠΑΝ-ΓΚΠΣ 2000 -2006. 7 

Μεταφορά μίας κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π, (Ειδι¬ 
κό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό), ΠΕ Κατη¬ 
γορίας, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα 
Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών. 8 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 2/49723/0022 (1) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής επεξεργασίας 
στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη προ¬ 
σωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ Ειδι¬ 
κών Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής (ΕΥΔΕ/ ΕΣΕΑ). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1. Της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 679/77, που προστέ¬ 
θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94 «Τροπο¬ 
ποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚΑΊ38) και αντικαταστάθηκε μερικώς με το άρ¬ 
θρο δωδέκατο παρ. 2 του Ν. 2338/95, σχετικά με την 
αμοιβή στα μέλη επιτροπών που συστήνονται από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων 
καθώς και του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. 

II. Του Ν. 2470/97 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπι¬ 
κού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ40/Α/21.3.1997). 

III. Του αρθρ. 40 του Ν. 849/78, όπως συμπληρώθηκε με 
το αρ. 8 του Ν. 2129/93. 

IV. Της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997, 
σύμφωνα με την οποία δεν θίγονται και διατηρούνται, με¬ 
ταξύ άλλων, υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωρο¬ 
ταξίας και Δημοσίων Έργων οι αρμοδιότητες που αναφέ- 
ρονται στα έργα που εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρε¬ 
σίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) που συνιστώνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/77 (ΦΕΚ245/Α) 
και από ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 
1994 κ.λπ. 

V. Του Π.Δ. 159/00 (ΦΕΚ /139Α /00), όπως συμπληρώ¬ 
θηκε με το Π.Δ. 71/01 (ΦΕΚ63Α/01), με το οποίο συστά- 
θηκεη ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, σύμφωνα με το Ν. 679/77. 

2. Τη ΣΑΕ 068 και συγκεκριμένα το έργο 
2001ΣΕ06830004, σχετικά με λειτουργικές δαπάνες της 
ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. Την Δ16β/012/128/ΑΦ/1.4.2003 απόφαση της Υπουρ¬ 
γού ΠΕΧΩΔΕ για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής 
επεξεργασίας στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για 
πρόσληψη στην ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, σύμφωνα με την Δ16β/02/ 
58/Β/11.2.2003 πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέρο¬ 
ντος, ύστερα από την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15/45/21054/ 
9.11.2000 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της 55/98 Π.Υ.Σ., για την έγκριση των ανωτέρω προσλή¬ 
ψεων και την Δ16β/02/369/25.8.2003 απόφαση παράτα¬ 
σης της λειτουργίας της επιτροπής, μέχρι 30.9.2003. 

4. Τα πρακτικά που υπέβαλε η ανωτέρω επιτροπή, από 
τα οποία προκύπτει το έργο της, που συνίστατο στην επε¬ 
ξεργασία και έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων, στην 
κατάρτιση σχετικών καταστάσεων, στην προεπιλογή και 
την κλήση σε συνέντευξη των υποψηφίων καθώς και στην 
αξιολόγηση, οριστική κατάταξη και επιλογή των προσλη- 
φθησομένων, έργο που πραγματοποιήθηκε εκτός του 
ωραρίου υπηρεσίας και του χρόνου υπερωριακής απα¬ 
σχόλησης και διήρκεσε έξι (6) μήνες. 

5. Την 2/74260/0004/25.10.99 κοινή απόφαση μεταβίβα¬ 
σης εξουσίας υπογραφής στους Γενικούς Γραμματείς. 

6 . Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί- 
ται δαπάνη της τάξης των 3.960 ευρώ, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την αμοιβή των μελών της επιτροπής 
επεξεργασίας στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για 
πρόσληψη προσωπικού στην ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, ως ακολού¬ 
θως: 

1.1. Για τους υπαλλήλους-μέλη και γραμματέα της επι¬ 
τροπής Παπαγεωργίου Δημήτριο, ΠΕ Πολιτικό μηχ/κό με 
βαθμό Δ/ντή, Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, Δρακουλά- 
κου Ελένη, ΠΕ Διοικ. Οικ. με βαθμό Δ/ντή, προϊσταμένη 
της Δ/νσης Διοικητικού της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και 
Αντωνιάδη Μαργαρίτα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικη¬ 
τικού με Α' βαθμό, το ποσό των 990 ευρώ για τον καθένα. 

1.2. Γιατον ιδιώτη πολιτικό μηχ/κό Μπάστο Γεώργιο, τε¬ 
χνικό σύμβουλο στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, το ποσό των 990 
ευρώ. 

2. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ύψους 3.960 ευρώ 
σε βάρος των ενάριθμου έργου 2001ΣΕ06830004 σχετικά 
με λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, της ΣΑΕ 068, 
για την πληρωμή των ως άνω αμοιβών των υπαλλήλων και 
ιδιώτη. 

3. Η σχετική καταβολή να γίνει άμεσα από την ΕΥΔΕ/ 
ΕΣΕΑ, οριζομένης υπολόγου της Ευφροσύνης Μπέκα, 
υπαλλήλου στην ΕΥΔΕ. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδατης 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2003 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσιονομικής Πολιτικής Δημοσίων Έργων 
Υπουργείου Υπουργείου 

Οικονομίας Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 


Αριθ. 2/56125/0022 (2) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής επεξεργασίας 
στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη 
προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ 
Ολυμπιακών Έργων 2004 (ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 2004). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχονταςυπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1. Της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 679/77, που προστέ¬ 
θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94 «Τροπο¬ 
ποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚΑ'138) και αντικαταστάθηκε μερικώς με το άρ¬ 
θρο δωδέκατο παρ. 2 του Ν. 2338/95, σχετικά με την 
αμοιβή στα μέλη επιτροπών που συστήνονται από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων 
καθώς και του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. 

II. Του Ν. 2470/97 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπι¬ 
κού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ40/Α/21.3.1997). 

III. Του αρ. 40 του Ν. 849/78, όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ.δτουΝ. 2129/93. 

IV. Της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997, 
σύμφωνα με την οποία δεν θίγονται και διατηρούνται, με¬ 
ταξύ άλλων, υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωρο¬ 
ταξίας και Δημοσίων Έργων οι αρμοδιότητες που αναφέ- 
ρονται στα έργα που εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρε¬ 
σίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) που συνιστώνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/77 (ΦΕΚ 245/Α) 
και από ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 
1994 κ.λπ. 

V. Του Π.Δ. 158/00 (ΦΕΚ/139Α/00), όπως συμπληρώ¬ 
θηκε με το Π.Δ. 71/01 (ΦΕΚ63Α/01), με το οποίο συστά- 
θηκεη ΕΥΔΕ/Ο.Ε./2004, σύμφωνα με το Ν. 679/77. 

2. Τη ΣΑΕ 010 και συγκεκριμένα το έργο 2000ΣΕΩ 
1000003, σχετικά με λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔΕ/ 
ΟΈ. 2004. 

3. ΤηνΔ16β/013/128/ΑΦ/1.4.2003 απόφαση της Υπουρ¬ 
γού ΠΕΧΩΔΕ για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής 
επεξεργασίας στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για 
πρόσληψη στην ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 2004, σύμφωνα μετηνΔΙδβ/ 
02/58/Β/11.2.2003 πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέρο¬ 
ντος, ύστερα από την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 15/45/21054/ 
9.11.2000 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της 55/98 Π.Υ.Σ., για την έγκριση των ανωτέρω προσλή¬ 
ψεων και την Δ16β/03/369/25.8.2003 απόφαση παράτα¬ 
σης της λειτουργίας της επιτροπής, μέχρι 30.9.2003. 

4. Τα πρακτικά που υπέβαλε η ανωτέρω επιτροπή, από 
τα οποία προκύπτει το έργο της, που συνίστατο στην επε¬ 
ξεργασία και έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων, στην 
κατάρτιση σχετικών καταστάσεων, στην προεπιλογή και 
την κλήση σε συνέντευξη των υποψηφίων καθώς και στην 
αξιολόγηση, οριστική κατάταξη και επιλογή των προσλη- 
φθησομένων, έργο που πραγματοποιήθηκε εκτός του 
ωραρίου υπηρεσίας και του χρόνου υπερωριακής απα¬ 
σχόλησης και διήρκεσε έξι (6) μήνες. 
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5. Την 2/74260/0004/25.10.99 κοινή απόφαση μεταβί¬ 
βασης εξουσίας υπογραφής στους Γενικούς Γραμμα¬ 
τείς. 

6 . Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί- 
ται δαπάνη της τάξης των 3.960 ευρώ, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την αμοιβή των μελών της επιτροπής 
επεξεργασίας στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για 
πρόσληψη προσωπικού στην ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 2004, ως ακο¬ 
λούθως: 

1.1. Για τους υπαλλήλους-μέλη και γραμματέα της επι¬ 
τροπής Κυριάκού Τίλντα, ΠΕ Αρχιτέκτονα μηχ/κό με βαθ¬ 
μό Δ/ντή, Προϊσταμένη της ΕΥΔΕ/Ο.Ε.2004, Ρούσσο Αν- 
δρέα, ΠΕ Διοικ.-Οικ. με Α' βαθμό, προϊστάμενο του Τμή¬ 
ματος Προσωπικού ιδ. δικαίου της Δ/νσης Διοικητικού 
της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και Δασκαλάκη Αντωνία, 
υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Α' βαθμό, το πο¬ 
σό των 990 ευρώ για τον καθένα. 

1.2. Γιατον ιδιώτη πολιτικό μηχ/κό Μπάστο Γεώργιο, τε¬ 
χνικό σύμβουλο στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, το ποσό των 990 
ευρώ. 

2. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ύψους 3.960 ευρώ 
σε βάρος των ενάριθμου έργου 2000ΣΕΩ 1000003 σχετι¬ 
κά με λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔΕ/Ο.Ε.2004, της ΣΑΕ 
010 , για την πληρωμή των ως άνω αμοιβών των υπαλλή¬ 
λων και ιδιώτη. 

3. Η σχετική καταβολή να γίνει άμεσα από την ΕΥΔΕ/ 
Ο.Ε.2004, οριζομένου υπολόγου του Αναστάσιου Γεωρ¬ 
γίου, υπαλλήλου στην ΕΥΔΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2003 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσιονομικής Πολιτικής Δημοσίων Έργων 
Υπουργείου Υπουργείου 

Οικονομίας Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
-♦- 

Αριθ. 2/56122/0022 (3) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής επεξεργασίας 

στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη 

προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 

Ύδρευσης Ρόδου (ΕΥΔΕ/Ρόδου). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχονταςυπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

I. Της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 679/77, που προστέ¬ 
θηκε μετηνπαρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94 «Τροπο¬ 
ποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ ΑΊ 38) και αντικαταστάθηκε μερικώς με το άρ¬ 
θρο δωδέκατο παρ. 2 του Ν. 2338/95, σχετικά με την 
αμοιβή στα μέλη επιτροπών που συστήνονται από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων 
καθώς και του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. 


II. Του Ν. 2470/97 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπι¬ 
κού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 40/Α/21.3.1997). 

III. Του αρ. 40του Ν. 849/78, όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ.δτουΝ. 2129/93. 

IV. Της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997, 
σύμφωνα με την οποία δεν θίγονται και διατηρούνται, με¬ 
ταξύ άλλων, υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων Έργων οι αρμοδιότητες που αναφέρο- 
νται στα έργα που εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) που συνιστώνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/77 (ΦΕΚ245/Α) και από 
ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 κ.λπ. 

V. Του Π.Δ. 26/99 (ΦΕΚ 111Α/99), με το οποίο συστάθη- 
κε η ΕΥΔΕ/Ρόδου, σύμφωνα με το Ν. 679/77. 

2. Τη ΣΑΕ 076/3 και συγκεκριμένα το έργο 
2001ΣΕ07630007, σχετικά με λειτουργικές δαπάνες της 
ΕΥΔΕ/Ρόδου. 

3. Την Δ16β/01/58/ΑΦ/11.2.2003 (ορθή επανάληψη 
16.5.2003) απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τη σύ¬ 
σταση και συγκρότηση επιτροπής επεξεργασίας στοιχεί¬ 
ων και επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη στην ΕΥΔΕ/ 
Ρόδου, σύμφωνα με την Δ16β/05/553/Β/9.12.2002 πρό¬ 
σκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, ύστερα από την 
ΔΙΠΠ/ΦΈΓΚΡ. 15/44/23069/18.12001 απόφαση της Επι¬ 
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 55/98 Π.Υ.Σ., για την 
έγκριση τον ανωτέρω προσλήψεων και την Δ16β/01/369/ 
25.8.2003 απόφαση παράτασης της λειτουργίας της επι¬ 
τροπής, από 1.7.2003 μέχρι 30.9.2003. 

4. Τα πρακτικά που υπέβαλε η ανωτέρω επιτροπή, από 
τα οποία προκύπτει το έργο της, που συνίστατο στην επε¬ 
ξεργασία και έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων, στην 
κατάρτιση σχετικών καταστάσεων, στην προεπιλογή και 
την κλήση σε συνέντευξη των υποψηφίων καθώς και στην 
αξιολόγηση, οριστική κατάταξη και επιλογή των προσλη- 
φθησομένων, έργο που πραγματοποιήθηκε εκτός του 
ωραρίου υπηρεσίας και του χρόνου υπερωριακής απα¬ 
σχόλησης και διήρκεσε έξι (6) μήνες. 

5. Την 2/74260/0004/25.10.99 κοινή απόφαση μεταβίβα¬ 
σης εξουσίας υπογραφής στους Γ ενικούς Γ ραμματείς. 

6 . Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί- 
ται δαπάνη της τάξης των 3.960 ευρώ, αποασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την αμοιβή των μελών της επιτροπής 
επεξεργασίας στοιχείων και επιλογής υποψηφίων για 
πρόσληψη προσωπικού στην ΕΥΔΕ/Ρόδου, ως ακολού¬ 
θως: 

1.1. Για τους υπαλλήλους-μέλη και γραμματέα της επι¬ 
τροπής Παπαγεωργίου Γεώργιο, ΠΕ Αγρ. Τοπ. μηχ/κό με 
Α'βαθμό, Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ/Ρόδου, ΚουτσονίκαΔη- 
μήτριο, ΠΕ Διοικ. Οικ. με Α' βαθμό, προϊστάμενο του Τμ. 
Μονίμου Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού της ΓΓΔΕ/ 
ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και Σταυρόπουλο Σταύρο, υπάλληλο 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Α' βαθμό, το ποσό των 990 
ευρώ για τον καθένα. 

1.2. Για τον ιδιώτη πολιτικό μηχ/κό Σωμάκο Λάμπρο, τε¬ 
χνικό σύμβουλο στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΔΕ/Ρόδου), το 
ποσό των 990 ευρώ. 

2. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ύψους 3.960 ευρώ 
σε βάρος των ενάριθμου έργου 2001ΣΕ0763 0007 σχετι- 
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κά με λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔΕ/Ρόδου, της ΣΑΕ 
076/3, για την πληρωμή των ως άνω αμοιβών των υπαλλή¬ 
λων και ιδιώτη. 

3. Η σχετική καταβολή να γίνει άμεσα απάτην ΕΥΔΕ/Ρό- 
δου, οριζόμενης υπολόγου της Δεσπ. Χατζημάρκου, 
υπαλλήλου στην ΕΥΔΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2003 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσιονομικής Πολιτικής Δημοσίων Έργων 
Υπουργείου Υπουργείου 

Οικονομίας Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
-♦- 

Αριθ. 42623 (4) 

Σύσταση, συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημά¬ 
των Προμηθειών και Εκτέλεσης Εργασιών του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. &Α. με διαπραγμάτευση. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

Α. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α'). 

Β. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ¬ 
χου των δαπανώντου Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247Α'). 

Γ. Του Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ 119Α) «Προσαρμογήτης Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό δίκαιο κλ.π., όπως τροποποιήθηκε με¬ 
ταγενέστερα με το Π.Δ. 105/2000 «(ΦΕΚ 100Α). 

Δ. Του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός προμηθειών του Δη¬ 
μοσίου» (ΦΕΚ266Α'). 

Ε. Του Π.Δ. 346/98 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομο¬ 
θεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ230Α). 

ΣΤ. Του Π.Δ. 18/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 
προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», σε συμμόρφωση 
προς τις διατάξειςτης Οδηγίας 97/52/ΕΚτης 13ης Οκτω¬ 
βρίου 1997(ΦΕΚ 15Α). 

Ζ. Του Π.Δ. 49/1988 «Οργανισμόςτου Υπουργείου Εσω¬ 
τερικών», (ΦΕΚ 18Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

Η. Του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουρ¬ 
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω¬ 
σης και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ201Α'). 

2. Την ανάγκη σύστασης - συγκρότησης Επιτροπής 
αξιολόγησης αιτημάτων που αφορούν στην προμήθεια 
αγαθών, ή εκτέλεσης εργασιών στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. &Α. με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 


3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης πενταμελή Επιτροπή αξιο¬ 
λόγησης αιτημάτων των Υπηρεσιών αυτού, για την προ¬ 
μήθεια αγαθών (αναλωσίμων και μη), την εκτέλεση εργα¬ 
σιών και την ανάθεση υπηρεσιών, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, ως προς τη συνδρομή ή μη των λόγων 
που δικαιολογούν τη διαδικασία αυτή. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, ως 
και ο γραμματέας, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί¬ 
κησης και Αποκέντρωσης ή του εξουσιοδοτηθέντος προς 
τούτο οργάνου ανάλογα με το αντικείμενο των υπό προ¬ 
μήθεια ειδών ή υπηρεσιών. 

Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση αιτημάτων, 
Υπηρεσιώντου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. &Α., που αφορούν στην προ¬ 
μήθεια αγαθών ή την εκτέλεση εργασιών ή ανάθεση 
υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ως 
προς τους λόγους που προβάλλονται από τον αιτούντα 
φορέα, αν στοιχειοθετούν ή όχι την προσφυγή στη διαδι¬ 
κασία αυτή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, δύναται να κα- 
λεί και υπαλλήλους των αρμόδιων Υπηρεσιών που υπο¬ 
βάλλουν τα αιτήματα, με σκοπό τη διευκόλυνση του έρ¬ 
γου της Επιτροπής καθώς και επιστήμονες ή τεχνικούς, 
ως εμπειρογνώμονες, λόγω ειδικότητας σε συζητούμενα 
θέματα. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονι¬ 
κού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργά¬ 
νων και θα εξετάζει αιτήματα κατεπειγόντως, υποβάλλο¬ 
ντας σχετικό πρακτικό σε πέντε (5) ημέρες από τη 
σύγκλισή της, στο οποίο θα τεκμηριώνονται εμπεριστα¬ 
τωμένα, αν συντρέχουν ή όχι λόγοι για την προμήθεια 
αγαθών ή την εκτέλεση έργων με τη διαδικασία της δια¬ 
πραγμάτευσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
-Φ- 

(5) 

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής ΡΟΠΑΛΗ 
ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Με την Φ. 99392/19168/10.10.2003 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γί¬ 
νεται δεκτή η από 9.5.2003 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής ΡΟΠΑΛΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ του ΑΝ¬ 
ΔΡΕΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 
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Αριθμ. Τ/12236 (6) 

Συγκρότηση επιτροπής προσφυγών της παραγράφου 3, 
άρθρο 2 του Ν. 642/77. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2160/93 άρθρο 4 παρ. 13 "Ρυθμίσεις γιατοντου- 
ρισμό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 118/Α/19.7.93). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 642/77 "περί τρο¬ 
ποποίησης και συμπληρώσεως διατάξεωντινώντης "περί 
Ξενοδοχείων Νομοθεσίας" ΦΕΚ 200/Α). 

3. Το Π.Δ. 313/2001 άρθρο 14 παρ. 1 περ. 5β "Μεταφο¬ 
ρά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυ¬ 
ξης και στις Περιφέρειες σύσταση υπηρεσιών και θέσεων 
προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις 
Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαί¬ 
ων λεπτομερειών" (ΦΕΚ211/Α/25.9.2001). 

4. Το Π.Δ. 343 άρθρο 8 "Οργανισμός Διάρθρωσης Υπη¬ 
ρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). 

5. Την Τ/329/14.1.2002 "Ανασύνθεση Επιτροπής Προ¬ 
σφυγών του Ν. 642/77 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης· 

6 . Την 514/2002 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νο¬ 
μικού Συμβουλίου του Κράτους. 

7. Τις διατάξεις του Π .Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουρ¬ 
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας- Ενέργειας-Τεχνολογίας 
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης"(ΦΕΚ 19/Α/92). 

8 . Το Π.Δ.388/24.10.2001 "Διορισμός Υπουργών, Ανα¬ 
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 254/Α/ 
24.10.2001). 

9. Την 485/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλα¬ 
φάτη, Χρήστο Θεοδώρου καιΔημήτριο Γεωργακόπουλο" 
(ΦΕΚ 1484/31.10.2001). 

10. Την Τ/5141/19.5.2003 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης Τ ροποποίηση της Τ/718/22.1.2003 (ΦΕΚ 96/Β/ 
30.1.2003) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
688/Β/3.6.2003). 

11. Το Τ/1372/7.2.03 έγγραφο της Δ/νσης Περιφερεια¬ 
κής Πολιτικής της Γεν. Γραμ. Τουρισμού των Περιφερει¬ 
ών, Ξ.Ε.Ε., Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., για ορισμό εκπροσώπων. 

12. Το Τ/7812/25.7.2003 υπενθυμιστικό έγγραφο της 
Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Γεν. Γραμ. Τουρι¬ 
σμού, προς το Ξ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., για ορισμό εκπρο¬ 
σώπων. 

13. Το Τ/10561/12.9.03 έγγραφο του Ξ.Ε.Ε. με τις προ¬ 
τάσεις για ορισμό εκπροσώπων. 

14. Το από 3.9.2003 ΡΑΧ της Συνομοσπονδίας Επιχει¬ 
ρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων - Διαμερισμάτων 
(ΣΕΕΔΔΕ) με τις προτάσεις για ορισμό εκπροσώπων. 

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολο¬ 
γισμό, αποφασίζουμε: 

1) Συγκροτούμε επιτροπή προσφυγών της παραγρά¬ 
φου 3 του άρθρου 2του Ν. 642/77 ανά περιφέρεια, με θη¬ 
τεία ενός έτους, ως εξής: 

α. Περιφέρεια Αττικής 

α.α. Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 


α.β Τον προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

α.γ. Τον Αντωνόπουλο Λεωνίδα, υπάλληλο της Γ. Γ ραμ. 
Τουρισμού. 

α.δ. Τον Αβράμο Κων/νο ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τον Μακρή Ευστάθιο. 

α.ε. Τον Τσούκα Χαράλαμπο, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 

β. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης, 
β.α. Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
β.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

β.γ. Την Μαρκοπουλιώτου Μαρία, υπάλληλο της Γ. 
Γραμ. Τουρισμού. 

β.δ. Τον Αθιανά Απόστολο ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τον Καρακατσάνη Εμμανουήλ. 

β.ε. Τον Γκλαβά Ηλία, ως εκπρόσωπο του ΣΕ.Ε.Δ.Δ.Ε., 
με αναπληρωτή τον Μαρκιανό Κυριάκο, 
γ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
γ.α. Τον Γ ενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας, 
γ.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

γ.γ Τον Γ ώτη Δημήτριο, υπάλληλο της Γ. Γ ραμ. Τουρι¬ 
σμού. 

γ.δ. ΤονΖησιάδη Φωκίωνα ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τονΤσιτλακίδη Ηρακλή. 

γ.ε. Τον Ψαρογιάννη Αστέριο, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 
δ. Περιφέρεια Ηπείρου, 
δ.α. Τον Γ ενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας 
δ.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

δ.γ. Τον Παπανίκα Γεώργιο, υπάλληλο της Γ. Γ ραμ. Του¬ 
ρισμού. 

δ.δ. ΤονΣουρέλη Νικόλαο ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τον Ντόκο Αλέξανδρο. 

δ.ε. Τον Ζήγο Χρήστο, ως εκπρόσωπο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., 
με αναπληρωτή τον Έξαρχο Σπύρο. 
ε. Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
ε.α. Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, 
ε.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

ε.γ. Τον Σιακανδάρη Ηλία, υπάλληλο της Γ.Γεν. Γραμ. 
Τουρισμού. 

ε.δ. Την Γιαμάκου Μερόπη ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε., 
με αναπληρωτή τον Κλείτσα Γεώργιο. 

ε.ε. Τον Κλειτσογιάννη Νικόλαο, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., με αναπληρωτή την Κατερίνα Γαλανάκη - 
Μπέτα. 

στ. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
στ.α. Τον Γενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας, 
στ.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

στ.γ. Την Στεφανάκου Όλγα, υπάλληλο της Γ. Γραμ. 
Τουρισμού. 

στ.δ. Τον Γαλιατσάτο Σπυρίδωνα ως εκπρόσωπο του 
Ξ.Ε.Ε., με αναπληρωτή την Γεωργούλη Μαρία. 

στ.ε. Τον Μπρεντάνο Κων/νο, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Μιχαλά Βασίλειο. 
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ζ. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 
ζ.α. Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, 
ζ.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

ζ.γ. Τον Πούλο Ευθύμιο, υπάλληλο της Γ. Γ ραμ. Τουρισμού, 
ζ.δ. Τον Κουτσόπουλο Πέτρο ως εκπρόσωπος του 
Ξ.Ε.Ε, με αναπληρωτή τον Καραλή Δημήτριο. 

ζ.ε. Τον Αδαμόπουλο Διονύσιο, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.. 

η. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, 
η.α. Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, 
η.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

η.γ. Την Ασημάκη Διονυσία, υπάλληλο της Γ. Γραμ,Του- 
ρισμού. 

η.δ. Τον Πολίτη Γεώργιο ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τον Στραγάλη Ιωάννη. 

η.ε. Τον Κουκουβίνο Κων/νο, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 

θ. Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
θ.α. Τον Γ ενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας, 
θ.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

θ.γ. Την Σαμαρά Μαρία, υπάλληλο της Γ. Γ ραμ. Τουρι¬ 
σμού. 

θ.δ. Τον Καραλή Δημήτριο ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τον Κουτσόπουλο Πέτρο. 

θ.ε. Τον Σκλαβούνο Δημήτριο, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 

ι. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
ι.α. Τον Γενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας, 
ι.β. Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

ι.γ. Τον Μπουλούκο Δημήτριο, υπάλληλο της Γ. Γραμ. 
Τουρισμού. 

ι.δ. ΤονΔρεκόλια Ευθύμιο ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τον Κυριαζή Κων/νο. 

ι.ε. Τον Αμπούλο Ιωάννη, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Μουτζούρη Ευστράτιο, 
κ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
κ.α. Τον Γ ενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας, 
κ.β Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

κ.γ. Την Μπόγρη Κωνσταντίνα, υπάλληλο της Γ. Γ ραμ. 
Τουρισμού 

κ.δ. Τον Φιορεντίνο Ανδρέα ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, 
με αναπληρωτή τον Αρβανίτη Ιάκωβο. 

κ.ε. Τον Καρατάσο Αντώνη, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 
λ. Περιφέρεια Κρήτης 
λ.α. Τον Γ ενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας, 
λ.β Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

λ.γ. Την Τσουκαλά Μαρία, υπάλληλο της Γ. Γραμματεί- 
ας Τουρισμού. 

λ.δ. Τον Πλεύρη Βασίλειο ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε με 
αναπληρωτή τον Φαραγκουλιτάκη Νικόλαο. 

λ.ε. Τον Κουκουράκη Ιωάννη, ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Βουλγαράκη Γ. 


μ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

μ.α. Τον Γενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας. 

μ.β Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ¬ 
ξης της Περιφέρειας. 

μ.γ. Τον Μπαχτή Νικόλαο, υπάλληλο της Γ. Γραμματεί- 
ας Τουρισμού. 

μ.δ. Τον Τσάμη Γρηγόρη ως εκπρόσωπο του Ξ.Ε.Ε, με 
αναπληρωτή τον Ρώμπαπα Αθανάσιο. 

μ.ε. Τον Βασιλείου Θεόδωρο ως εκπρόσωπο του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., με αναπληρωτή τονΤαλίδη Πέτρο. 

2) Πρόεδρος της κάθε επιτροπής, ορίζεται ο Γεν. Γραμ- 
ματέας της κάθε Περιφέρειας, ο οποίος συγκαλεί και την 
επιτροπή μετά από πρόταση της Δ/νσης Τουρισμού της 
Περιφέρειας. 

3) Γ ιατηντήρησητωνπρακτικώντωνσυνεδριάσεωντης 
κάθε Επιτροπής, την Γραμματειακή υποστήριξη και εισή¬ 
γηση των θεμάτων, ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι από κάθε 
Περιφέρεια με απόφαση Γ εν. Γ ραμματέα της Περιφέρει¬ 
ας. 

4) Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2003 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

Αριθμ. Φ7.2.2/17840/1038 (7) 

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της υλοποίησης 
της Επενδυτικής πρότασης της Εταιρείας αγωγού 
Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. (ή Έ.Α.Κ.Α.Α.), 
στο πλαίσιο της Δράσης 7.2.2 του ΕΠΑΝ - Γ ΚΠΣ 2000- 
2006. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985/(ΦΕΚ 137/Α) "Κυβέρ¬ 
νηση και Κυβερνητικά Όργανα" όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε μετο Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α). 

2. Το Π. Δ. 381/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου ΒΕΤ" 
(ΦΕΚ 168 Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ 154 Α). 

3. Το Π.Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι¬ 
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο¬ 
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19 Α). 

4. Το Ν. 3054/2002 "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιο¬ 
ειδών και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 25 
"Αγωγός Αεροπορικών Καυσίμων" (ΦΕΚ 230Α). 

5. Το άρθρο 4 του Ν. 2593/1998 "Αναδιοργάνωση της 
Δημόσιας Επιχείρησης πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) των θυ¬ 
γατρικών των εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ59Α'). 

6 . Την Ο (2003) 903ίίη/2.4.2003, απόφαση της Επιτρο¬ 
πής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων με την οποία εγκρίνεται 
η χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε ιδιωτική εται¬ 
ρεία για τον σχεδίασμά, την κατασκευή, τη δοκιμή και τη 
θέση σε λειτουργία αγωγού μεταφοράς καυσίμων για την 
τροφοδοσία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. 
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7. Το συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως εγκρίθηκε 
με την 1η απόφαση της 11ης Μαϊου της Επιτροπής Πα¬ 
ρακολούθησης του ΕΠΑΝ και ειδικά το τμήμα που αναφέ- 
ρεται στο Μέτρο 7.2. Δράση 7.2.2. 

8 . Την 6246/Β1/7.2.2/ 4681/30.7.2003 απόφαση της Ει¬ 
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ "Ανταγωνιστικότη¬ 
τα" για την ένταξη της πράξης "Ενίσχυση για τη μελέτη και 
κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Καυσίμου Νέου Αερολι¬ 
μένα Αθηνών". 

9. Την 5811 (ΦΕΚ Β 1345/ 18.9.2003) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυ¬ 
ξης "Επιχορήγηση της εταιρείας Αγωγού Καυσίμου Αε¬ 
ροδρομίου Αθηνών Α.Ε. (ή "Ε.Α.Κ.Α.Α."). 

10. Την Φ91/17838/1037/10.10.2003 Απόφαση "Ανάθε¬ 
ση εμπειρογνωμοσύνης για την πιστοποίηση τού φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου μεταφοράς αε¬ 
ροπορικών καυσίμων στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος" στο πλαίσιο της Δράσης 9.1.1 τού ΕΠΑΝ -Γ'ΚΠΣ 
2000-2006. 

11. Την Δ15/Φ19/8966/ 26.6.2000 (ΦΕΚ 841/Β/11.7.200) 
Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση της Δ15/ Φ19/2788/ 
96 (ΦΕΚ 174Β) και Δ15/Α/Φ19/110/2000 (ΦΕΚ 7 Α) Υπουρ¬ 
γικών Αποφάσεων - Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα 
του ΥΠ.ΑΝ του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή 
Υπουργού"" άρθρο 1, παρ. β. 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθόσον η σχετική δαπάνη, που θα 
ανέλθει σε 2000 ΕΥΡΩ περίπου, θα βαρύνει τις εγκεκρι¬ 
μένες πιστώσεις της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας του Γ 
ΚΠΣ-ΕΠΑΝ 2000-2006 ΣΕΕ 061/3με κωδικό 06130007, 
αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε Ειδική Επιτροπή Ελέγχου η οποία απο- 
τελείταιαπό τους: 

α. Χατζόπουλο Μανώλη, υπάλληλο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Τμηματάρχη της Δ/νσης Πετρελαϊκής Πολιτι¬ 
κής, ως Πρόεδρο. 

β. Προσωπάρη Ματθαίο, υπάλληλο της Δ/νσης Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών, ως μέλος. 

γ. Παγώνη Μελέτη, υπάλληλο της ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ. της Γε¬ 
νικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημόσιων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, ως μέλος. 

Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχει η Ελευθερία Οι- 
κονομοπούλου, υπάλληλος του ΕΑΑ, αποσπασμένη στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης. 

2. Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η πι¬ 
στοποίηση της εκτέλεσης του έργου της επενδυτικής 
πρότασης της "Ε.Α.Κ.Α.Α." και των αντιστοίχων δαπανών 
του, σύμφωνα μετά αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική 
απόφαση (σχετ.9). Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου θα υπο- 
στηριχθεί στο έργο της και ειδικότερα στη πιστοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου του υλοποιηθέντος έργου, από 
ειδικό εξωτερικό εμπειρογνώμονα. 

3. Η Ειδική Επιτροπή θα έχει την έδρα της στο κτίριο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, στην Οδό Μεσογείων 119 όπου 
θα τηρείται το αρχείο της και θα διενεργείται η αλληλο¬ 
γραφία της, υποστηριζόμενη γραμματειακά και σε θέμα¬ 


τα διοικητικής μέριμνας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο 
έλεγχος για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου καθώς και η πιστοποίηση των 
αντιστοίχων δαπανών δύναται να γίνεται και επιτοπίως. 

4. Η επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της 
εντός 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσας από¬ 
φασης και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο το οποίο θα 
υποβάλλει στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμ¬ 
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠ.ΑΝ. 

5. Η αμοιβή των μελών της επιτροπής και της υπαλλή¬ 
λου γραμματειακής Υποστήριξης, η οποία θα πραγματο¬ 
ποιηθεί μέσω της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑΝ, 
θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Γ ενικών Γ ραμματέ- 
ωντων Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Ανά¬ 
πτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του 
Ν. 2470/97 και στο Π.Δ. 4/2002. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2003 
Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 6342 (8) 

Μεταφορά μίας κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π, (Ειδικό 
Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό), ΠΕ Κατηγορίας, 
από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα Φυσικής της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Β2/3932/2.11.2000 (ΦΕΚ 267/8.11.2000 τ. 
Ν.Π.Δ.Δ.) Υπουργική απόφαση με την οποία διαπιστώνε¬ 
ται ότι ο Χρήστος Νικολάου έχει εκλεγεί Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 και του Ν. 2083/92. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 2817/ 
2000 . 

4. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανε¬ 
πιστημίου Κρήτης (συν. αριθμ. 458/10.6.2003). 

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (συν. αρίθμ. 186/18.7.2003. 

6 . Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Μεταφέρουμε μια κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π, (Ειδικό 
Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό), ΠΕ Κατηγορίας, από 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημώντου Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

Με την μεταφορά αυτή οι κενές οργανικές θέσεις 
Ε.Τ.Ε.Π. που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαμορ¬ 
φώνονται ως εξής: 90 ΠΕ, 250 ΤΕ και 201 ΔΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ρέθυμνο, 18 Σεπτεμβρίου 2003 
Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34* ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ (3Π * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιΐΙρ: νν\Λ/νν.θ1.9Γ - θ-ιτΐ3ίΙ: \λ/θ6ιτι351θγ @ βί.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ ·Αγ. Ειρήνης 10 


(2410) 597449 
(26610) 89157 
(26610) 89105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιιό. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 ευ ιό για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 ευτο ανάτεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 ευτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΙθΓΠθΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.; 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' καιλ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 ευτο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίΘτηΘί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































